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A OO Oi 


MUERE EL DR. H. AZZAM 
GENETICISTA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL 


Víctima de una cruel y corta enfermedad murió hace algunos días el 
doctor Hassan A. Azzam, Geneticista de la Estación Experimental Agrícola 
de la Universidad de Puerto Rico. 

El doctor Azzam nació en el Cairo, Egipto, el 18 de diciembre de 1925 
y murió en Río Piedras el 23 de noviembre de 1965. 

Desde el 27 de agosto de 1957 trabajó como geneticista adscrito al 
Departamento de Genética de la Estación, donde hizo diversas y valiosas 
aportaciones científicas sobre el cultivo del tomate y otras cosechas hortí- 
colas. Fue seleccionado miembro de la Junta Directiva y luego Presidente 
de la "Caribbean Food Crops Society", sociedad de carácter internacional. 
constituida por agrónomos y hombres de ciencia en las distintas ramas de la 
agricultura de los paises del Caribe. 

Además de ser un científico con un gran acervo académico y cultural, 
el doctor Azzam era hombre de trato afable y de acendrado sentido cívico. 
Siempre tuvo una gran preocupación porque los jóvenes se adiestraran en las 
disciplinas científicas, para lo cual organizó grupos estudiantiles a los que 
servía de orientador, explicándoles distintos aspectos de las ciencias natura- 
les durante jiras y visitas que organizaba con frecuencia. 

Con la muerte de este distinguido hombre de ciencias » la Estación ha 
perdido uno de sus mejores investigadores y las juventudes un orientador quien 
en su relativa corta estadia en nuestra Isla se dedicó con sincera devoción 


a insuflarles el calor humano del amigo a la vez que el del mentor. DEC 4 
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